SFP-DAC20 lancom 


Das SFP-DAC2O Kabel ist vollständig kompatibel mit sämtlichem Lancom 10G Equipment 
und bietet eine stabile Datenverbindung mit einem Temperaturbereich von 0°C bis 70°C. 
Es erfüllt alle relevanten Industriestandards wie MSA, RoHS, CE und TÜV, wodurch es 
höchste Qualität und Kompatibilität garantiert. 


Dank seiner langlebigen Bauweise und der lebenslangen Garantie von TitanLINK können 
Sie sich auf eine zuverlässige Leistung über viele Jahre verlassen. Das Kabel bietet eine 
kostengünstige und energieeffiziente Lösung für die Verbindung von Netzwerkgeräten 
und ist besonders geeignet für Rechenzentren und andere professionelle 
Netzwerkinfrastrukturen. 


Für eine optimale Netzwerkperformance und zukunftssichere Verbindungen ist das 
SFP-DAC2O Lancom Kabel die ideale Wahl. Erfahren Sie mehr und kaufen Sie jetzt das 
SFP-DAC2O Lancom Kabel! 


